Doc. dr Jerzy 


CHACHULS 


NAJDROZSZY MĄŻ I OJCIEC 


długoletni pracownik Instytutu Technologii Nafty w Krakowie, 


przeżywszy lat 63, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zmarł dnia 24 maja 1988 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek 30 maja 1988 roku o godzinie 13.30. 


Pogrążeni w głębokim smutku i żałobie: 


ŻONA, CÓRKA, SYN I RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek 30 maja br. o godz. 8.30 w kościele paraf. św. Floriana w Krakowie. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


